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i 6. 5.83 



A.Ho 

A.Ho 



A 



\j±_ 

ik\ 






I < Datum 



Interface 



1912.293-00 











IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



A 1 1.912.292.00 

A 2 1.912.293.00 

A 3 1.912.289.00 

A 4 1.911.003.00 

A 5 1.911.199.00 

A 6 1.911.198.00 

A 7 



STEREO-MIC-AMPLIFIER 
SWITCH-INTERFACE 
SWITCH-BOARO-STEREO 
PUSHBUTTON BOARD N-L 
CONNECTING CABLE 1 
CONNECTING CABLE 2 

EQUALIZER-BOARD 1.912.291.00 opt 





C. ..101 


59.30.2220 


22 


uF 


-20% 


6.3V 


TA 




C ... 1 0 2 


59.22.4101 


100 


uF 


-10% 


16V 


EL 




C . ..103 


59.06.0682 


6.8 


nF 


10% 


50V 


PE 




C . . . 104 


59 .06 .0682 


6.8 


nF 


10% 


50V 


PE 




C.. .105 


59.22.4101 


100 


uF 


-20% 


16V 


EL 




C ... 1 0 6 




not used 










C...107 


59.34.2220 


22 


PF 


5% 




CE 




C ... 1 0 8 


59.22.4101 


100 


uF 


-20% 


16V 


EL 




C...109 


59.22.4101 


100 


uF 


-20% 


16V 


FL 




C...110 


59.22.4101 


lOu 


uF 


-2 0% 


16V 


EL 




C...111 


59.06.0682 


6.3 


nF 


10% 


50V 


EL 




C ... 112 


59.05.1681 


680 


PF 


1% 


500V 


PP 




C ... 1 1 3 


59.05.1681 


680 


pF 


1% 


500V 


PP 


(01) 


C ... 1 1 4 


59.06.0682 


6.3 


nF 


10% 


50V 


PE 


(01) 


C...115 


59.34.5391 


390 


pf" 


5% 




CE 




C...116 


59.22.4101 


100 


uF 


-20% 


I6V 


EL 




C...117 


59.22.41ul 


100 


uF 


-20% 


16V 


EL 




C...118 


59.22 .4lul 


100 


uF 


-20%, 


16V 


EL 




C...119 


59.06.0682 


6.8 


nF 


10% 


50V 


PE 




C...120 


59.06.0682 


6.8 


nF 


10% 


50V 


PE 




C...121 


59 . 06 .0682 


6.3 


nF 


10% 


50V 


PE 




C...122 


59.06.0682 


6.8 


nF 


10% 


50V 


PE 




C...123 


59.06.0682 


6.3 


nF 


10% 


50V 


PE 




C ... 1 2 4 


59.30.2220 


22 


uF 


-2o% 


6.3V 


TA 




C...I25 


59.34.2220 


22 


pF 


5% 




CE 




C ... 126 


59.22.4101 


100 


uF 


-20% 


16V 


FL 




C...127 


59.22.4101 


100 


uF 


-20% 


16V 


EL 


(01) 


C. ..128 


59.02.2124 


120 


nF 


5% 




PC 


(01) 


C...129 


59. C2. 2124 


120 


nF 


5% 




PC 


S T U 


D E R (04) 


84/10/04 TA 
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INPUT-4CH/8CH 





1.912.250.00 



IND. POS.NO. 



PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



C ... 1 3 0 


59.30.2220 


22 uF 


-20% 


6.3V 


TA 


C...131 


59.22.4101 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 


C...132 


59.30.2220 


22 uF 


-20% 


6.3V 


TA 


C...133 


59.06.0222 


2.2 nF 


10% 


50V 


PE 


C...134 


59.06.0682 


6.8 nF 


10% 


50V 


PE 


C...135 


59.22.4101 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 


C...136 


59.22.4101 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 


C...137 


59.34.4101 


100 pF 


5% 




C E 


C...138 


59.34.2220 


22 pF 


5% 




CE 


C...139 


59.22.4101 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 


C...140 


59.22.4101 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 


C ... 1 4 1 


59.34.2220 


22 pF 


5% 




CE 


C...142 


59.22.4101 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 


C. ..143 


59.06.0682 


6.3 n F 


10% 


50V 


PE 


C...144 


59.06.0682 


6.8 nF 


10% 


50V 


PE 


C...145 


59.06.0682 


b4d nF 


10% 


50V 


PE 


C ... 1 4 6 


59.06.0682 


6.8 nF 


10% 


50V 


PE 


C ... 1 4 7 


59.06.0223 


22 nF 


10% 


50V 


PE 


C ... 1 4 8 


59.06.0223 


22 nF 


10% 


50V 


PE 


C . . . 1 49 




not used 








C ... 1 5 0 


59.30.2220 


22 uF 


-20% 


6.3V 


TA 


C...151 


59.34.4221 


220 pF 


5% 




CE 


C...152 


59.34.4221 


220 pF 


5% 




CE 


C . . .301 


59.06.0682 


6.3 nF 


10% 


50V 


P£ 


C. ..302 


59.22.4101 


100 uF 


-lu% 


16V 


EL 


C . ..303 


59 .06 .u682 


6.8 nF 


'10% 


50V 


PE 


C...304 


59.06.0682 


6.8 p.F 


10% 


50V 


PE 


C...305 


59. 22.4101 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 


C . . . 3 0 o 




not used 








C ... 3 07 


59.34.2220 


2 2 pF 


5% 




CE 


C . . .308 


59.22.4101 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 


C . . .309 


59.22.4101 


iOO uF 


-20% 


16V 


EL 


C...310 


59.22.4101 


ICu uF 


-20% 


16V 


EL 


C...311 


59.06.0682 


6,8 nF 


10% 


50V 


EL 


C...312 


59,05.1601 


680 pF 


1% 


500V 


PP 


C . . .313 


59.05.1661 


o 80 p F 


1% 


500V 


PP 


C...314 


59.06.0682 


6.8 nF 


10% 


50V 


PE 
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INO, POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



(01) 


C...315 


59.34.5391 


390 


pF 


5 :^ 




C£ 










C...316 


59.22.4101 


ICO 


uF 


-20% 


16V 


EL 










C...317 


59.22.4101 


100 


uF 


-20% 


16V 


EL 








(03) 


C...318 


59.22.3101 


100 


uF 


-20% 


lOV 


EL 










C...319 


59.06.0682 


6.8 


nF 


10% 


50V 


PE 










C « • « 3 2 0 


59. Ob. 0682 


6.8 


nF 


10% 


50V 


PE 










C...321 


59.06.0682 


6.8 


nF 


10% 


50V 


PE 










C...322 


59.06.0682 


6.8 


nF 


10% 


50V 


PE 










C...323 


59.06.0682 


6.8 


nF 


10% 


50V 


PE 










C • • « ^ 2 ^ 


59.30.2220 


22 


uF 


-20% 


6.3V 


TA 










C...325 


59.34.2220 


22 


pF 


5% 




CE 










C • • « 3 26 


59.22.4101 


100 


uF 


-20% 


16V 


EL 










C...327 


59.22.4101 


100 


uF 


-20% 


16V 


EL 








(01) 


C...328 


59.02.2124 


120 


nF 


5% 




PC 








(01) 


C...329 


59.02.2124 


120 


nF 


5% 




PC 










C...330 


59.30.2220 


22 


uF 


-20% 


6.3V 


TA 










C...331 


59.22.4101 


100 


uF 


-20% 


16V 


EL 










C...332 


59.30.2220 


22 


uF 


-20% 


6.3V 


TA 










C...333 


59.06.0222 


2.2 


nF 


10% 


50V 


PE 










C...334 


59.06.0682 


6.8 


nF 


10% 


50V 


PE 










C...335 


59.22.4101 


100 


uF 


-20% 


16V 


EL 










C...336 


59.22.4101 


100 


uF 


-2u% 


16V 


EL 










C...337 


59.34.4101 


100 


pF 


5% 




CE 










C...338 


59.34.2220 


22 


pF 


5% 




C£ 










C...339 


59.22.4101 


100 


uF 


-20% 


16V 


EL 










C...340 


59.22.4101 


100 


uF 


-20% 


16V 


EL 










C...341 


59.34.2220 


22 


pF 


5% 




CE 










C...342 


59.22.4101 


100 


uF 


-20% 


16V 


EL 










C...343 


59.06.0682 


6.8 


nF 


10% 


5QV 


PE 










C...344 


59.06.0682 


6.8 


nF 


10% 


50V 


PE 










C...345 


59.06.0682 


».•* 6.3 


nF 


10% 


50V 


PE 










C...346 


59.06.0682 


6.8 


nF 


10% 


50V 


PE 










C • • • 3 4 7 


59.06.0223 


22 


nF 


10% 


50V 


PE 










C.. .348 


59.06.0223 


22 


nF 


10% 


50V 


PE 










C...349 




not used 
















C...350 


59.30.2220 


22 


uF 


-20% 


6.3V 


TA 










C...351 


59.34.4221 


220 


pF 


5% 




CE 
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INO. 


POS.NO. 


PART NO. 


value 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF . 




C...352 


59.34.4221 


220 pF 


5% 




CE 








C...501 




not used 














C...502 




not used 














C...503 


59.22.4101 


100 uF 


-2U% 


16V 


EL 








C...504 


59.06.0682 


6.3 nF 


10% 


50V 


PE 








C...505 




not used 














C...506 


59.06.0223 


22 nF 


10% 


50V 


PE 






(03) 


C...507 


59.26.9109 


1 uF 




25V 


SAL 








C...508 




not used 














C. ..509 




not used 














C...510 


59.34.2220 


22 pF 


5% 




CE 








C ... 5 1 1 


59.22.4101 


100 uF 


-10% 


16V 


EL 








C.. .512 


59.30.2220 


22 uF 


-20% 


6.3V 


TA 








C...513 




not used 














C...514 


59.34.2220 


22 pF 


5% 




CE 








C...515 


59.22.4101 


100 uF 


-10% 


16V 


EL 








C ... 5 1 6 




not used 












(04) 


C...517 


59.34.4101 


100 pF 


5% 




CE 








C...518 




not used 














C...519 




not used 














C ... 5 2 0 


59.22.5101 


100 uF 


-10% 


25V 


EL 








C...521 


59.22.4101 


100 uF 


-10% 


16V 


EL 








C...522 


59.22.4101 


100 uF 


-10% 


16V 


EL 








C...523 


59.06.0104 


100 nF 




50V 


PE 








C...524 


59.06.0104 


100 nF 




50V 


PE 






(01) 


C...525 


59.32.3103 


10 nF 






CE 








D. . .101 


50.04.0125 


1N4448 










any 




D...102 


50.04.0125 


1N4448 










any 




D. . .103 


50.04.0125 


1N4448 










any 




D...104 


50.04.0125 


1N4448 










any 




0. . .105 


50.04.0125 


1N4440 










any 


(03) 


D. . .106 


50.04.0125 


1N4448 










any 




D...107 


50.04.0125 


1N4448 










any 


(03) 


0...108 


50.04.0125 


1N4448 










any 




0. . . 109 


50.04.0125 


1N4448 










any 




D...110 


50.04.0125 


1N4448 










any 
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IND, POS.[slO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



0...111 


50.04.0125 


1N4448 
















any 


□••.301 


50.04.0125 


1N4448 
















any 


D...302 


50.04.0125 


1N4448 
















any 


D...303 


50.04.0125 


1N4448 
















an y 


D. . . 304 


50.04.0125 


1N4448 
















any 


0...305 


50.04.0125 


1N4448 
















any 


D. . .306 




1N4448 










50040125 






an y 


D. . .307 




1N4448 










50040125 






any 


D...308 




4' 1N4448 










50040125 






any 


□ • ..309 




* 1N4448 










50040125 






an y 


D. ..310 


50.04.0125 


1N4448 
















an y 


D...311 


50.04.0125 


1N4448 
















an y 


D...501 


50.04.0125 


1N4448 
















any 


D...502 


50.04.0125 


1N4448 
















any 


D...503 


50.04.0125 


1N4448 
















any 


D. . . 504 


50.04.1112 


Z 5. IV 


4 0 0 m W 




BZX83C 


5. If BZX55C 5. 


If 


ZPD 5.1 


D ... 5 05 


50.04.0125 


1N4443 
















any 


D. . . 506 


50 .04.0125 


1N4448 
















an y 


0. ..507 


50.04.0125 


1N4448 
















any 


D...508 


50.04.0125 


1N4448 
















any 


D...509 


50.04.0125 


1N4448 
















any 


Q...510 


50.04.0125 


1N4448 
















an y 


D. . .511 


50.04.0125 


1N4448 
















any 


IC..101 


50.09.0107 


RC4559 N 


dual 


op • 


amp . 






T i 


f S i 


g ’ R3 


IC..1C2 


50.05.0244 


NE5534AN 


s i nql e 


op. 


amp • 


1 ow 


noise 


Ti 


f Si 


g f Ra 


IC..103 


50 .09.0106 


NE5532AN 


dual 


op • 


amp . 


1 ow 


n o i s e 


T j 


f S i 


g f Ra 


IC..104 


50.05.0243 


NE5534 N 


s i ngl e 


op • 


amp. 






Ti 


f Si 


g f Ra 


(02) IC..105 


50.09.0107 


RC4559 N 


dual 


op. 


amp • 






Ti 


f S i 


gf Ra 


IC..106 


50.05.0243 


NE5534 N 


single 


op . 


amp • 






T i 


f S i 


g f Ra 


IC. . 107 


50.05.0243 


iJE5534 N 


single 


op . 


amp • 






Ti 


f S i 


g f Ra 


IC..302 


50.05.0244 


N E 5534AN 


single 


op. 


amp • 


1 ow 


noise 


Ti 


f Si 


g f Ra 


IC..303 


50. 09.0106 


NE5532AN 


dual 


op • 


amp . 


1 ow 


noise 


Ti 


f S i 


g f Ra 


IC..304 


50.05.0243 


NE5534 N 


single 


op . 


amp . 






Ti 


f Si 


g f Ra 


(02) IC..305 


50.09.0107 


RC4559 N 


dual 


op • 


a m p . 






Ti 


f S i 


y f Ra 


IC . .306 


50.05.0243 


N E 5 5 3 4 N 


s,i ngl e 


op . 


amp • 






Ti 


f Si 


g f Ra 


IC. .307 


50.05.0243 


NE5534 N 


s i n g 1 e 


op . 


amp . 






Ti 


f Si 


g f Ra 


S T U D E R (04) 
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POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF . 


1C.. 501 


50.09.0103 


TL 071 


single op • amp . 




TI 


IC..502 


50.05.0158 


ME, 555 


t i me r 




Si pfMotfNSC 


IC..503 


50.07.0012 


CD4025 


3- input nor-gate 


CMOS 


Motf FCf NSC 


IC..504 


50.07.0049 


CD4049 


hex . inverter 


CMOS 


FCfMot 


IC..505 


50.07.0027 


C04027 


dual JK-FF 


CMOS 


Mot f F c 


IC. .506 


50.05.0243 


)ME5534N 


single op . amp . 




T I f S i g f Ra 


IC..507 


50.05.0243 


NE5534N 


single op. amp. 




TI f S i g f Ra 


IC..508 


50.05.0243 


ME5534N 


single op . amp. 




T I f S i g f R a 


P 3 


54.11.2007 


8 pin 


euroconnector 




Bu 


P 4 


54.01.0359 


2 4 1 6 p i n 


euroconnector 




Bu 


P 6 


54.01.0359 


2 1 6 p i n 


euroconnector 




Bu 


Q. . . 102 


50.03.0350 


J 112 


N - J F £ T 




N S f M 0 1 f S i X 


Q. . .103 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




NSfMotfSix 


U. . .105 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




N S f M o t f S i X 


Q. . . 106 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




NSfMotfSix 


Q. . . 107 


50. 03 .03 50 


J 112 


N-JFET 




NSfMotfSix 


Q...108 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




NSfMotfSix 


Q. . .109 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




NS f f-ot, S i X 


Q...110 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




NSfMotfSix 


Q...111 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




NSfMotfSix 


Q...112 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




N S f f-1 0 1 f S i X 


Q...113 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




NS f ^’ot f S i X 


Q ... 1 1 4 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




NSfMotfSix 


Q ... 1 1 5 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




N S f M o t f S i X 


Q...116 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




NSfMotfSix 


Q...117 


5C. 03. 0350 


- J 112 


N-JFET 




NSfMotfSix 


Q. . . 118 


50 .03.03 50 


- J 112 


N-JFET 




NSfMotfSix 


Q. . . 119 


50.03.0350 


- J 1 1 2 


N-JFET 




NSfMotfSix 


U ... 1 2 0 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




NSfMotfSix 


Q...121 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




NSfMotfSix 


Q...122 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




NSfMotfSix 


Q.. .123 


50.03.03 50 


J 112 


N-JFET 




NS f Mot f S i X 


Q. . .301 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




NS fMotf S i X 


Q. ..302 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




NS f Mot f S i X 


Q. ..303 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




MS f Mot f S i X 
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PART NO. 
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MANUF. 


Q. 


..305 


50.03.0350 


J 


112 


N-JFET 






NSfMottSix 


Q. 


..306 


50.03.0350 


J 


112 


N-JFET 






NS 9 Mot 9 S i X 


0 • 


..307 


50.03.0350 


J 


112 


N-JFET 






NS9Mot9Si X 


Q. 


..308 


50.03.0350 


J 


112 


N-JFET 






NS 9 Mot 9 S i X 


Q. 


..309 


50.03.0350 


J 


112 


N-JFET 






NS 9 Mot 9 S i X 


Q* 


..310 


50.03.0350 


J 


112 


N-JFET 






NS 9 Mot 9 S i X 


Q. 


..311 


50.03.0350 


J 


112 


N-JFET 






NS 9 Mot 9 S i X 


Q. 


..312 


50.03.0350 


J 


112 


N-JFET 






NS 9 Mot 9 S i X 


Q. 


..313 


50.03.0350 


J 


112 


M-JFET 






NS 9 Mot 9 Si X 


Q. 


..31^ 


50.03.0350 


J 


112 


N-JFET 






N S 9 M o 1 9 S i X 


U. 


..315 


50.03.0350 


J 


112 


N-JFET 






NS 9 Mot 9 S i X 


Q. 


..316 


50.03.0350 


J 


112 


N-JFET 






NS 9 Mot 9 S i X 


Q. 


..317 


50.03.0350 


« J 


112 


N-JFET 






NS9Mot9Six 


Q. 


..318 


50.03.0350 


J 


112 


N-JFET 






NS9Mot9Six 


Q. 


..319 


50.03.0350 


J 


112 


N-JFET 






NS9Mot9Six 


Q. 


..320 


50.03.-0350 


« J 


112 


N-JFET 






NS9Mot9Si X 


Q. 


..321 


50.03.0350 


J 


112 


N-JFET 






NS 9 Mot 9 S i X 


Q. 


..322 


50.03.0350 


J 


112 


N-JFET 






NS 9 Mot 9 S i X 


Q. 


..323 


50.03.0350 


J 


112 


N-JFET 






NS 9 Mot 9 S i X 


Q« 


..501 


50.03.0515 


BC 


307 


PNP lOlOOmAt 


B>100 


any 


u. 


..502 


50.03.0515 


BC 


307 


PMP lOlOOmA, 


0>1OO 


any 


Q. 


..503 


50.05.0515 


BC 


307 


PNP lOlOOmA, 


B>100 


any 


Q« 


..504 


50.03.0515 


BC 


307 


PNP lOlOOmA, 


B>100 


any 


Q. 


..505 


50.03.0350 


J 


112 


N-JFET 






NS 9 Mot 9 S i X 


Q* 


..506 


50.03.0515 


BC 


307 


PNP lOlOOrnA, 


B>100 


any 


Q. 


..507 


50.03.0515 


BC 


307 


PNP lOlOOmAt 


B>100 


any 


Q. 


..508 


50.03.0515 


BC 


307 


PNP lOlOOmA, 


B>100 


any 


Q. 


..509 


50.03.0436 


BC 


237 


NPN lOlOOmA, 


B>100 


any 


R* 


..101 


57.11.3103 


10 


kOhm 


1% 0.25W 


MF 






R. 


..102 


57.11.3103 


10 


kOhm 


1% 0.25W 


MF 






R* 


..103 


57.11.4822 


8.2 


kOhm 


5% 0.25W 


MF 






R. 


..104 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5t 0.25W 


MF 






R. 


..105 


57.11.4223 


22 


kOhm 


5% 0.25W 


MF 






R • 


..106 


57.11.4105 


1 


MOhm 


5% 0.25W 


MF 






R. 


..107 


57.11.6106 


10 


MOhrn 


10% 0.25W 


MF 






R. 


..108 


57.11.6106 


10 


MOhm 


10% 0.25W 


MF 
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POS.NO. 


PART NO. 
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SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 




R...109 


57.11.4103 


10 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 




R ... 1 1 0 


57.11.4223 


22 kOhm 


5X 


0.2 5W 


MF 




R ... 1 1 1 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


IX 


0.25W 


MF 




R ... 1 1 2 


57.11.4561 


560 Ohm 


Z% 


0.2 5W 


MF 




R...113 


57.11.3271 


270 Ohm 


IX 


0.25W 


MF 




R...114 1 


.912.001.30 


10 kOhm 


5% 


pos . 1 ( 


aq. variable resistor St 




R... 115 


57.11.4223 


22 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 




R...116 


57.11.6106 


10 MOhm 


10% 


0.2 5W 


MF 




R...117 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


1% 


0.25W 


MF 




R...113 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


1% 


0.25W 


MF 




R...119 


57.11.3392 


3.9 kOhm 


1% 


0.25W 


MF 




R...120 


57.11.3392 


3.9 kOhm 


1% 


0.2 5W 


MF 


(01) 


R ... 1 2 1 


57.11.4392 


3.9 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 


(01) 


R... 122 


57.11.4472 


4.7 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 


(01) 


R...123 


57.11.4153 


15 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 


(01) 


R...124 


57.11.4331 


330 Ohm 


5% 


0.2 5W 


MF 


(01) 


R...125 


58.01.8502 


5 kOhrn 


10% 


0.5 0W 


trimming resistor 


(01) 


R ... 126 


57.11.4122 


1.2 kOhm 


5% 


0.2 5W 


MF 


(01) 


R...127 


57.11.4222 


2.2 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 




R. . .128 


57.11.4152 


1.5 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 




R...129 1 


.912.001.29 


10 kOhm 


10% 


Tin. 


variable resistor St 




R. ..130 


57.11.-^222 


2.2 kOhm 


5% 


0.2 5W 


MF 




R ... 1 3 1 


57.11.4152 


1.5 kOhm 


5% 


0.2 5W 


MF 




R...132 


57.11.4223 


22 kOhm 


5% 


0.25'W 


MF 




R...133 


57.11.6106 


10 MOhm 


10% 


0.25W 


MF 


(01) 


R...134 


57.11.4223 


22 kOhm 


5% 


0.2 5W 


MF 




R...135 


57.11.6106 


10 MOhm 


10% 


0.25W 


MF 


(03) 


R ... 1 3 6 


57.11.6106 


10 MOhm 


10% 


D.2 5W 


MF 


(01) 


R...137 


57. 11. 4104 


100 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 




R...138 


57.11.4105 


1 MOhm 


5% 


0.2 5W 


MF 




R...139 


57.11.6106 


10 MOhm 


10% 


0.25W 


MF 




R...140 


57.11.4105 


1 MOhm 


5% 


0.25W 


MF 




R...141 


57.11.6106 


10 MOhm 


10% 


0.2 5W 


MF 


(01) 


R...142 


57.11.4104 


100 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 


(01) 


R...143 


57.11.4104 


100 kOhm 


5% 


0.25N 


MF 




R ... 1 44 


57.11.4223 


22 kOhm 


5% 


0.25N 


MF 




R...145 


57.11.4330 


33 Ohm 


5% 


0.25W 


MF 


S T U 


0 E R (04) 


84/10/04 TA 


STEREO- 


INPUT-4CH/8CH 


1.912.250.00 PAGE 8 




I NO. 
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( 01 ) 
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S T U 



POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



R . . . 1 46 




57.11.3392 


3.9 


kOhm 


1% 


R...147 




57.11.3682 


6.8 


kOhm 


1% 


R ... 1 4 8 




57.11.3474 


470 


kOhm 


1% 


R. ..149 




57.11.3392 


3.9 


kOhm 


1% 


R...150 


1 


.912.001.53 


47 


kOhm 


5% 


R...151 






47 


kOhm 


5^ 


R...152 




57.11.3392 


3.9 


kOnm 


1 % 


R. ..153 




57.11.4684 


680 


kOhm 


5% 


R . . . 154 




57.11.4684 


680 


kOhm 


5% 


R...155 




57.11.4684 


680 


kOhm 


5% 


R ... 1 5 6 




57.11.3474 


470 


kOhm 


1% 


R...I57 




57.11.3392 


3.9 


kOhm 


1% 


R...158 




57.11.3682 


6.8 


kOhm 


1% 


R...159 




57.11.6106 


10 


i'^ 0 h m 


10% 


R ... 1 6 0 




57.11.6106 


10 


MOhm 


10% 


R... 161 




57.11.3153 


15 


kOhni 


1% 


R. . . 162 




57.11.4472 


4.7 


kOhm 


5% 


R...163 




57.11.4472 


4.7 


kOhm 


5% 


R...164 




57.11.4223 


22 


kOhm 


5% 


R...165 


1 


.912.001.35 


10 


kOhm 


20% 


R. . . 166 




57.11.4682 


6.8 


kOhm 


5% 


R...167 




57.11.3132 


1.3 


kOhm 


2% 


R. . .168 




57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 


R. . .169 




57.11.4472 


4.7 


kOhm 


5% 


R...i70 




57.11.4333 


33 


kOhm 


5% 


R...171 




57.11.4332 


3.3 


kOhin 


5% 


R. . . 172 




57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 


R...173 




57.11.4333 


33 


kOhm 


5% 


R...174 


1 


.912.001.44 


10 


kOnm 


20% 


R . . . 175 




57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 


R ... 1 7 6 




57,11.4104 


100 


kOhrn 


5% 


R...177 




57.11.4332 


3 . 3 


kOhm 


5% 


R ... 1 7 8 




57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


R...179 




57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


R...180 




57.11.4104 


1 00 


kOhm 


5% 


R...181 




57. 11.4lu4 


100 


kOhm 


5% 


R...182 




57.11.4332 


3 . 3 


kOhm 


5% 



0.25W MF 
U.25W MF 
0.25W MF 
0.25W MF 

neg . 1 og • var i abl e resistor St 

neg. log. variable resistor^ see R150 St 

0.25W MF 

0.2 5W MF 

0.25U MF 

0.25W MF 

0.25W MF 

0.2 5'^ MF 

0.25W MF 

0 . 25 ^ MF 

0.25W MF 

0.25W MF 

0.25W MF 

0.25W MF 

0.25U MF 

pos . 1 og . va r i abl e resistor St 

0.2 5W MF 

0.25W MF 

0.2 5W MF 

0.25U MF 

0.25W MF 

0.2 5v'l MF 

0.25W MF 

0.2 5 V') MF 

pos . 1 og . va r i ab 1 e resistor 



0.25W 


MF 


0.25U 


MF 


0.2 5W 


MF 


0.25W 


MF 


0 . 2 5 W 


MF 


0.25W 


MF 


0.25W 


MF 


D.2 5N 


MF 
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K . 


..183 


57.11.4104 


1 00 


kOhm 


5% 


0.25W 


MF 




R. 


..184 


57. 11.4104 


100 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


MF 




R. 


..185 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


0.25W 


MF 




R. 


• •186 


57.11.4104 


^-1 00 


kOhm 


5% 


0 . 2 5 'N 


MF 




R. 


..187 


57.11.4332 


-3 . 3 


kOhm 


5% 


0.2 5U 


MF 




R. 


. . 188 


57.11.4104 


>!U00 


k 0 m 


5% 


0.2 5W 


MF 




R. 


..189 


57.11.4104 


-100 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


MF 




R. 


..190 


57.11.4104 


-100 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


MF 




R. 


..191 


57.11.4104 


-1 00 


kOhrn 


5% 


0.25W 


MF 




R. 


..192 


57. li. 4332 


-3.3 


kOhm 


5% 


0.25W 


MF 




R. 


..193 


57.li.41u4 


=-100 


kOhin 


5% 


0.2 5W 


MF 




R. 


. . 194 


57.11.4104 


00 


kOhm 


5% 


0.25W 


MF 




R. 


..195 


57.11.4104 


>;=ioo 


kOhm 


5% 


0.25V') 


MF 




R. 


..196 




not 


used 










R. 


..197 


57.11.4103 


10 


kOhm 


5% 


0.25W 


MF 




R. 


. . 198 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


0 ,25W 


MF 




R. 


..199 


57.11.4104 


i 00 


kOhm 


5% 


0.25V>I 


MF 




R. 


. . 200 


57.11,4103 


10 


kOtim 


5% 


0.2 5W 


MF 




R. 


..201 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


0.25W 


MF 




R. 


. .202 


57.11.4104 


i Ou 


kOhm 


5% 


0.2 5'W 


MF 




R. 


. .203 


57.1 1.4104 


100 


k Ohm 


5% 


0.25W 


MF 




R. 


. .20^ 


57. 11.4330 


33 


Ohm 


5% 


0.2 5W 


MF 




R. 


. .205 




1.8 


kOhm 


5% 


0. 25^) 


MF 


57114182 optional 2 


R. 


. .206 




not 


used 








R. 


. .207 


57 .11.4109 


1 


Ohm 


5% 


0.25W 


MF 




R. 


. .301 


57.11.3472 


4.7 


kOhm 


1% 


0.25W 


MF 




R. 


..302 


57.11.3332 


3.3 


kOhm 


1% 


0.25N 


MF 




R . 


. .303 


57.11.3472 


4.7 


kOhrn 


1% 


0.2 5W 


MF 




R. 


. .304 


57.11.3332 


3.3 


kOhm 


1% 


0.25V’) 


MF 




R. 


. .305 


57.11.4223 


22 


kOhm 


5% 


0.25W 


MF 




R. 


. .306 


57 .11.6106 


10 


MOhm 


10% 


0.25W 


MF 




R. 


..307 


57.11.6106 


10 


MOhm 


10% 


Q.2 5v^l 


MF 




R. 


. .308 


57.11.6106 


10 


MOhm 


10% 


0.2 5W 


MF 




R. 


. .309 


57.11.4103 


IG 


kOhm 


5% 


0.25W 


MF 




R. 


..310 


57.11.4223 


22 


kOhm 


5% 


0.25W 


MF 




R. 


..311 


57 .11.3472 


4.7 


kOhm 


1% 


U.25V^ 


MF 




R. 


..312 


57.11.4561 


5 60 


Ohm 


2% 


0. 25N 


MF 
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R...313 


57.11.3271 


270 Ohm 


1% 


0.25W 


MF 








R...314 




10 kOhm 


5% 


pos . 1 ( 


Dg. variable r es 1 s tor ♦ see 


R1 14 


St 




R...315 


57.11.4223 


22 kOhm 


5% 


0.25^J 


MF 








R • • « 3 1 6 


57.11.6106 


10 MOhm 


10% 


0.25W 


MF 








R...317 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


1% 


0.25W 


MF 








R...318 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


i% 


0.25W 


MF 








R. ..319 


57.11.3392 


3.9 kOhm 


IX 


0.25W 


MF 








R...320 


57.11.3392 


3.9 kOhm 


1% 


0.25W 


MF 






(01) 


R...321 


57.11.4392 


3.9 kOhm 


5X 


0.2 5'W 


MF 






(01) 


R...322 


57.11.4472 


4.7 kOhrn 


5% 


0.2 5W 


MF 






(01) 


R...323 


57.11.4153 


15 kOhm 


5% 


0 . 2 51n 


MF 






(01) 


R...324 


57.11.4331 


330 Ohm 


■ 5% 


0.25W 


MF 






(01) 


R...325 


58.01.8502 


5 kOhm 


10% 


0.50W 


trimming resistor 






(01) 


R ... 3 2 6 


57.11.4122 


1.2 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 






(01) 


R...327 


57.11.4222 


2.2 kOhm 


5% 


0.2 5W 


MF 








R...328 


57.11.4152 


1.5 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 








R. ..329 




10 kOhm 


10% 


Tin. 


variable resistort see 


R129 


St 




R...330 


57.11.4222 


2.2 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 








R...331 


57.11.4152 


1.5 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 








R. ..332 


57.11.4223 


22 kOhm 


5% 


0.2 5U 


MF 








R...333 


57.11.6106 


10 MOhm 


10% 


0.25W 


MF 






(01) 


R...339 


57.11.4223 


22 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 








R...335 


57.11.6106 


10 MOhm 


10% 


0.25W 


MF 






(03) 


R . ..336 


57.11.6106 


10 MOhm 


10% 


0.25W 


MF 






(01) 


R...337 


57.11.4104 


100 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 








R...338 


57.11.4105 


1 MOhm 


5% 


0.25W 


MF 








R...339 


57.11.6106 


10 MOhm 


10% 


0.25W 


MF 








R. . . 340 


57.11.4105 


1 MOhm 


5% 


0.25W 


MF 








R ... 3 4 1 


57.11.6106 


10 MOhm 


10% 


0.25W 


MF 






(01) 


R ... 3 4 2 


57.11.4104 


lOO kOhm 


5% 


0.25W 


MF 






(01) 


R...343 


57.11.4104 


100 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 








R...344 


57.11.4223 


22 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 








R...345 


57.11.4330 


33 Ohm 


5% 


0.25W 


MF 








R ... 3 46 


57.11.3392 


3.9 kOhm 


1% 


0.25W 


MF 








R...347 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


1% 


0.25W 


MF 








R . ..348 


57.11.3474 


470 kOhm 


1% 


0.2 5W 


MF 






(01) 


R. ..349 


57.11.3392 


3.9 kOhm 


1% 


0.25W 


MF 
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IND. 


POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 




R. . .350 




47 kOhm 


5% 


neg • 1 


og. variable r e's i s tor ? see 


R150 


St 




R...351 




47 kOhm 


5% 


neg • 1 


og. variable resistor? see 


R150 


St 


(01) 


R...352 


57.11.3392 


3.9 kOhm 


1% 


0.25W 


(MF 








R...353 


57.11.4684 


680 kOhm 


5% 


0.2 5W 


MF 








R...354 


57.11.4684 


680 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 








R...355 


57.11.4664 


680 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 








R ... 3 5 6 


57.11.3474 


470 kOhm 


1% 


0.25W 


MF 








R. ..357 


57.11.3392 


3.9 kOhm 


1% 


0.25W 


MF 








R...358 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


1% 


0.2 5W 


MF 








R...359 


57.11.6106 


10 MOhm 


10% 


0.25W 


MF 








R...360 


57.11.6106 


10 MOhm 


10% 


0.25W 


MF 








R. . .361 


57.11.3153 


15 kOhm 


1% 


0.25W 


MF 








R ... 3 6 2 


57.11.4472 


4*7 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 








R . . .363 


57.11.4472 


4.7 kOhm 


5% 


0 . 2 5W 


MF 








R. . .364 


57.1l.‘tZ23 


22 kOhm 


5% 


0.2 5W 


MF 








R. ..365 




10 kOhm 


10% 


neg. 1 og. var i abl e resistor? see 


R165 


St 




R...366 


57.11.4682 


6.8 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 








R. ..367 


57.11.3132 


1.3 kOhm 


2% 


0.25W 


MF 








R. . .368 


57.11.4332 


3.3 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 








R...369 


57.11.4472 


4.7 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 








R...370 


57.11.4333 


33 kOhm 


5% 


D.25W 


MF 








R...371 


57.11.4332 


3.3 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 








R. ..372 


57.11.4332 


3.3 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 








R. ..373 


57.11.4333 


33 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 








R. . .374 




10 kOhm 


20% 


pos • 1 og • var i abl e resistor? see 


R174 






R...375 


57.11.4332 


3.3 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 








R. . .376 


57.11.4104 


100 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 








R...377 


57.11.4332 


3.3 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 








R ... 3 7 8 


57.11.4104 


100 kOhm 


5% 


0.2 5W 


MF 








R . • .379 


57.11.4104 


100 kOhm 


5% 


0.25W 


MF 








R. . .380 


57. 11.41u4 


iOO kOhm 


5% 


0.2 5W 


MF 








R. ..381 


57.11.4104 


100 kOhm 


5% 


0. 2 5W 


MF 








R...382 


57.11.4332 


3.3 kChm 


5% 


0.2 5W 


MF 








R. . .383 


57.11.4104 


100 kOhm 


5% 


0. 2 5W 


MF 








R. ..384 


57.11.4104 


ICO kOhm 


5% 


0.2 5W 


MF 








R . . .385 


57.11.4104 


ICO kOhrn 


5% 


0.2 5W 


MF 








R ... 3 8 6 


57.11.4104 


=*U00 kOhm 


5% 


u. 2 5W 


MF 
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I NO. 



( 01 ) 

( 01 ) 



S T U 



INQ. 



( 01 ) 



S T U 



POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



R...367 


57. Il.‘t332 


»:‘3.3' 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


MF 




R • . . 3 8 6 


57.11.4104 


❖ i 00 


kOhm 


5% 


0.25W 


MF 




R...389 


57.11.4104 


^noQ 


kOhm 


5% 


0 • 2 5 W 


MF 




R...390 


57.11.4104 


'UOO 


kOhm 


5?^ 


0.25W 


MF 




R...391 


57.11.4104 


^100 


kOhm 


5% 


0.25W 


MF 




R...392 


57.11.4332 


’l'3.3 


kOhm 


5% 


0.25U 


MF 




R...393 


57.11.4104 


^'100 


kOhm 


5% 


0.25N 


MF 




R...394 


57.11.4104 


>^100 


kOhm 


5% 


0.25W 


MF 




R...395 


57.11.4104 


❖ lOu 


kOhm 


5% 


0.25W 


MF 




R . ..396 




not 


used 










R. ..397 


57.11.4103 


10 


kOnm 


5% 


0.2 5W 


MF 




R...398 


57.11.4104 


100 


kOhrn 


5% 


0.2 5W 


MF 




R. ..399 


57.11.4104 


100 


kOhrn 


5% 


0.2 5W 


MF 




R. . .400 


57.11.4103 


10 


kOhm 


5^. 


J.25W 


MF 




R . . . 4 C 1 


57.11.4104 


100 


kOhn 


5% 


0.2 5W 


MF 




R • ..402 


57.11.4104 


100 


kOhrn 


5?? 


D.2SW 


MF 




K . . . ^03 


57. lx. 4104 


100 


kOtim 


5% 


0 . 25W 


MF 




R • • . 404 


57.11.4330 


33 


Ohm 


5% 


0.2 5W 


MF 




R . ..405 




1.8 


kOhm 


5% 


0. 25W 


MF 


57114182 opt 


R . . .406 




not 


used 










R . ..407 


57.11.4109 


1 


Ohm 


5t 


Q.2 5W 


MF 




R...501 


57.11.4104 


1 00 


kOhm 


5% 


0 . 2 5 W 


MF 




R...5C2 


57.11.4474 


470 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


MF 




R...503 


57.11.4105 


I 


HOhm 


5% 


U.25W 


MF 




R ... 5 04 


57.11.4105 


1 


MOhm 


5*4 


0.25W 


f-1F 




R...5C5 


57. 11.4104 


100 


kOhm 


5*4 


0.25i^ 


>MF 




R...5C6 


57.11.4474 


470 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


MF 




R. ..507 


57.11.4105 


1 


MOhrn 


5% 


0.25W 


Mr 




R...508 


57.11.4104 


iOO 


kOhm 


5% 


0.25W 


MF 




R...509 


57.11.4474 


470 


kOhm 


5“C 


0 . 2 5 N 


MF 




R. . • 5 10 


57.11.4105 


1 


MOhm 


5% 


0.25 b' 


MF 




R ... 5 1 1 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5*4 


0.2 5W 


MF 




R...512 


57.ll.A474 


470 


kOhm 


5% 


0.25'W 


MF 




R...513 


57.ll.41o5 


1 


MOhm 


5*4 


0.25W 


MF 




R...514 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5*4 


0.25^ 


MF 




R ... 5 1 5 


57.li.4lU4 


100 


kOhm 


5^, 


0.25 N 


MF 




R...516 


57.11.3472 


4.7 


kOhm 


1*4 


0 . 25W 


MF 
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VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


R...517 


57.11.4154 


150 


kOhm 


2*^ 


G.25N 


MF 


R...518 


57.11.3472 


4.7 


kOhm 


IX 


0.25W 


MF 


R...519 


57.11.4154 


150 


kOhm 


2X 


0.2 5W 


MF 


R...520 


57.11.4223 


22 


kOhm 


5X 


0 .25W 


MF 


R...521 


57. 11.4103 


10 


kOhm 


5X 


0.2 5W 


MF 


R...522 


57.11.6106 


lo 


MOhm 


lOX 


0 .25W 


MF 


R...523 


57.11.4104 


1 00 


kOhm 


5X 


0.2 5W 


MF 


R...524 


57.11.4474 


470 


kOhm 


5X 


0. 2 5W 


Mr 


R...525 


57.11.4105 


1 


MOhm 


5X 


0.25N 


MF 


R...526 


57.11.4105 


1 


MOhm 


5X 


0.25 W 


Mp 


R...527 


57.11.4103 


10 


kOhm 


5*< 


0.2 5W 


MF 


R...528 


57 •11.4104 


1 00 


kOhm 


5% 


0.25 i'l 


M.F 


R.. .529 


57.11.4105 


1 


MOhm 


5% 


0 . 2 5 W 


MF 


R...530 


57.11.4104 


1 00 


kOhm 


5% 


0.2 5N 


MF 


R...531 


57.11.4331 


330 


Ohm 


5% 


0.25W 


MF 


R. . .532 


57.11.4331 


330 


Ohm 


5*^ 


0 • 2 5 W 


MF 


R...533 


57.11.4103 


lo 


kOhm 


5% 


0.25W 


MF 


R. . .534 


57.11.4335 


3.3 


MOhm 


5X 


0.25W 


MF 


K . . .535 


57.11.4103 


10 


kOhm 


5X 


0 • 2 5 W 


MF 


K...536 


57.11.4331 


330 


Ohm 


5*0 


0.25W 


MF 


K...537 


57.11.4104 


i Oo 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


MF 


R...536 


57.11.4105 


1 


MOhm 


5% 


0 • 2 5 v'i 


MF 


R...539 


57. 11.4104 


i OJ 


kOhm 


5% 


0.2 5N 


MF 


R . . .540 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


0 • Z 3 'fi 


MF 


R...541 


57.11.4104 


1 00 


kOhm 


5*4 


0 .25W 


MF 


R . . .542 


57. 11.41'm/4 


i Ou 


kOhm 


5% 


0.2 50 


MF 


R. . .543 


57 . 11.4104 


100 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


MF 


R. . .544 


57. Ii.41u5 


1 


MOhrn 


5% 


0 . 2 5 W 


MF 


R...545 


57.11.4473 


47 


kOhm 


5*/, 


0.25 0 


M,F 


R ... 5 4 6 


37.11.^331 


3 30 


Ohm 


5 


0.25 W 


MF 


R . . .547 




not 


used 








R. . .548 


57.11.4331 


330 


Ohm 


5% 


0.2 5W 


MF 


R...549 




not 


used 








R ... 5 50 


57. li. 4332 


3.3 


kOhm 


5% 


0 . 2 5 


MF 


R...55I 


57.11.4223 


22 


kOhm 




0.250 


MF 


R. . . 552 


57.11.4223 


22 


kOhm 


C O/ 


0 . 2 5W 


MF 


R...553 


57.11.4393 


39 


kOhm 


5% 


C.2 5W 


MF 
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pos.no 



PART NO 



VALUE 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF 



IND. 



( 01 ) 



S T U 



R. 


..554 


57.11.3362 


3.6 


kOhm 


5 % 0. 


25W MF 








R. 


. .555 


1.912.001.42 


10 


kOhm 


20 % pos . 1 og. var i abl e resistor 




St 


R. 


..55b 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 0. 


2 5W MF 








R. 


..557 


1 .912.u01.42 


10 


kOhm 


20 % pos.log.var 


i abl e res i s tor 




St 


R. 


..558 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 0. 


25W MF 








R. 


..559 


1.912.001.42 


10 


kOhm 


20% pos.log.var 


iable resistor 




St 


R. 


. . 560 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5 % 0. 


2 5W MF 








R. 


..561 


57. 11.4102 


1 


kOhm 


5% 0. 


2 5N MF 








R. 


..562 


57.11.4681 


680 


Ohm 


5 % 0. 


2 5W MF 








R. 


..563 


57.11.4471 


470 


Ohm 


5% 0. 


2 5v^ MF 








R. 


..564 


57.99.0206 


50 


Ohm 




PTC 


Phi 1 i ps Nr .2322 660 


91008 


R. 


..565 


57.99.U209 


5.6 


Ohm 




PTC 


Phil ips Nr. 2322 662 


91005 


R . 


..566 


57.99.0209 


5.6 


Ohm 




PTC 


Phil ips Mr. 2322 662 


91005 


R. 


..567 


57.99.0209 


5.6 


Ohm 




PTC 


Phil ips Mr. 2322 662 


91005 


R. 


..568 


















R. 


..569 


















S. 


..101 






2«U 


3u go! d 




55150003 


opt i on2 


ITT 


S. 


..102 




not 


used 












s. 


..103 


55 . 1-5.0004 




4^U 


3u gold 


button: 550303C3 


red 


ITT 


s. 


. . 104 






24U 


comb i ned 


with variable resistor 


R 174 


St 


s. 


..105 


55.15.OCu2 




2»:«U 




button: 55030303 


red 


ITT 


s. 


..106 


55.15.0002 




2«U 




button: 55030303 


red 


ITT 


s. 


. .107 


55.15.00U2 




2«U 




button: 55030303 


red 


ITT 


s. 


. .103 


55.15.0002 


❖ 


2«U 




button: 55030303 


red 


ITT 


s. 


. .301 






2^‘U 


3u gol d 


see 


SlOl 






s. 


..302 




not 


used 












s. 


. . 303 






4»:'U 


3u gold 


see 


51^3 






s. 


..304 






2<‘U 


comb i ned 


with variable resistor 


R 174 


St 


s. 


..305 






2«U 






5515001 2 


opt i on 1 


ITT 


s. 


..306 






2''i'U 






55150012 


opt i onl 


ITT 


s. 


..307 






2=i‘U 






55150012 


oDt i onl 


ITT 


s. 


..308 






2«U 






55150012 


opt i onl 


ITT 


s. 


..501 






1»;«U 


toggl e-sw i tch 


55010159 


d i al i qht » C K 


s. 


..502 






2^4 


rotar y-s w i tch 


55130003 




St 


s. 


..503 






l^U 


toggl e-sw i tch 


55010159 


di al i ght tCK 


s. 


..504 






1-U 


comb i ned 


w i t var 


iable resistor 


R 150 


St 


D E 
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MANUF 


S...505 




14U 


see 1.911.001.00 










S . . . 506 




K'U 


see 1.911.001.00 










S...507 




1«U 


combined with variable 


res i s tor 


R 


555 


St 


S...508 




I'^U 


combined with variable 


res i s tor 


R 


557 


St 


S...509 




1*:‘U 


combined with variable 


r es i s tor 


R 


559 


St 


T...101 


1.022.451.00 




input trafo 1:0.62 








St 


T...301 


1.022.451.00 




input trafo 1:0.62 








St 



ONLY 8-CHANNEL 



(01) 29.06.83 quality improvement 

(02; 15.09.33 improvement of low frequency noise 

(03) 27.02.84 

(04) 04.10.84 suppression of high frequency 
optional 1: 8-switches for 8-niaste r-sel ec t 
optional 2: with equalizer pcb 

CE=Ceramic» CF=Carbon Fi1m» EL=E1 ect rol yt i c » MF=Metol Fi1m» 

P£ = Pol yester t PP = Po1 yp ropy 1 en t P S = Pol y s t y ro I 

MANUFACTURER: Bu=Burndy» £x=Exar» Fc= Fa i rch i 1 d » GI=General Instrument 
HP=Hewlett PackardT I TT= I nt er me ta 1 1 » Mot = Mo tor o 1 a , 

NS=Nationa1 Sein i conductor s f Ph=Philips» Ra=Raytheon» 

S i g= S i gnet i cs » S i x= S i 1 i con i x t St = Studer» 

Tl=Texas Instrumentt CK=CCK 

GRIG 83/03/23 (01) 83/06/29 (02) 83/09/15 (03) 84/02/27 (04) 84/10/04 
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pos.no. 


PART NO. 


VALi»E 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


manuf. 


C 1 


99.05.1102 


1 nF 


IX 


500V 


PP 






99.05.1 102 


1 nF 


1% 


500V 


PP 







99.06.0102 


1 nF 


10% 


50V 


PE 







59.39.4221 


220 pF 


5% 




CE 




C 




not used 










C.....6 




not used 










C.....7 




not used 















not used 










C • • • . .9 


59.30.2220 


22 uF 


-20* 


6.3V 


TA 






59.39.2220 


22 pF 


5% 




CE 




C. • 1 1 


59.39.2220 


22 pF 


5X 




CE 




C....14 


59.39.9331 


330 pF 


5X 




CE 




C....15 


59.30.2220 


22- uF 


-20% 


6.3V 


TA 




C • • • • 1 8 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL 




C....17 




not used 










C • • • . 1 8 




not used 










C....19 




not used 










C....20 




not used 










C a • • • 2 1 


99.06.0682 


6.8 nF 


10% 


50V 


PE 




C....22 


59.0o.0682 


6.8 nF 


10% 


50V 


PE 




C....23 


59.06.0682 


6.8 nF 


10% 


50V 


PE 




C....2^ 




not used 










C....29 




not used 










C....51 


59.05.1102 


1 nF 


1% 


500V 


PP 




C....52 


59.05allU2 


1 nF 


1% 


500V 


PP 




C....53 


59.06.0102 


1 nF 


10% 


50V 


PE 




C....59 


59.39.9221 


220 pF 


5% 




CE 




C....55 




not used 










C....56 




not used 










C....S7 




not used 










C....58 




not used 










C....59 


59*30.2220 


22 uF 


-20% 


6.3V 


TA 




C....60 


59.39*2220 


22 pF 


5% 




CE 




C • a • a 6 1 


59.39.2220 


22 pF 


5% 




CE 




C a a a a 62 




not used 










C a a a a 63 




not used 










Caa..66 


59.39.9331 


330 pF 


5% 




CE 




C....65 


59.30.2220 


22 uF 


-20% 


6.3V 


TA 




C a a a a 66 


59.22.9101 


100 uF 


-20% 


16 V 


EL 




C a a a a 67 




not used 










C a a a a 68 




not used 










C.aa.69 




not used 










Ca..a70 




not used 










C a a a a 71 


99.06.0682 


6.8 nF 


10% 


50V 


PE 




C a a a a 7 2 


59.06.0682 


6.8 nF 


10% 


50V 


PE 




Oa a a a a 1 


90.09.0125 


1N9998 








any 


0a...a2 


50.09*0125 


1N9998 








any 


0 3 


50.09.0125 


1N9998 








any 


0...a.6 


50.09.0129 


1N9998 








any 


5 


50.09.0125 


1N9998 








any 


Da. ..92 


50.09.0125 


1N9998 








any 


0....93 


50.09.0125 


1N9998 








any 


0.aaa96 


50.09.0125 


1N9998 








any 


0..a.99 


50.09.0125 


1N4998 








any 


IC.aaal 


50.05.0296 


NE5539AN 


single 


Op* amp. lovr noise 


Ti .Stg«Ra 


IC.a.Sl 


50.09.0294 


NE9539AN 


single 


op. amp. low noise 


Ti«SigtRa 


K 


96a04.0170 


5 V 


relels 








K.aa.91 


56.09.0170 


5 V 


rel ai $ 











1.022.207.00 




HF»Sym 


• coil 






La a a . 91 


1.022.207.00 




HF-sym 


. coil 









90.03.U915 


BC 307 


PNP 


lOlOOmA. B>100 


any 


2 


50.03.0936 
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